CAMPEONATO PORTUGUÊS - 2021/2022 





9º RODADA 


Gil Vicente 


25/10/2021 ós 1500 
A Tiago Bruno Lopes Martins 


O Estácio Cidade de Barcelos (Borcetos) 


“3 Vítor Oliveira 
André Castro 
Pedrinho & 


% Nuno Sequeira 
vitor Oliveira 


%) Francisco Moura 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


df Escalações 


Gil Vicente Braga 


1. Ziga Frelih 1. Matheus 


3, Lucas Cunha 4. Diogo Leite 
5. Emmanuel Hackman 45. Nuno Sequeira & 
26. Ruben Fernandes (c) 
31. Talocha 2. Yan 


4a Pedrinho & 8 Almostasembellah Ali Mohamed 
Jo. Kanya Fujimoto Yes. André Castro & 
4 11. Antoine Leautey 


21. Vitor Carvalho 


15. Paulo Oliveira 


4 ao, Wenderson Galeno 
21. Ricardo Horta (c) 
Jas. luri Medeiros 
39, Vitor Oliveira 43) & 


29. Samuel Lino 
49, Fran Navarro 


Banco de Reservas 


42. Andrew 12. Tiago Sá 


4, Diogo Silva f 43. Vitor Tormena 
55. Henrique Gomes 170. Fabiano 

115. Giorgi Aburania 1/74. Francisco Moura & 

117. Boubacar Hanne 
157. Matheus Bueno 


10. André Horta 
122 Chiquinho 
1 25. Lucas Mineiro 
8. Abel Ruiz 


19. Mario González 


7. Bilel Aouacheria 
19. Juan Jose Calero 
1a Élder Santana 





